چگونه چسب دندان بسازیم: بهترین چسب برای چسباندن دندان مصنوعی شکسته 


چسب دندان یا چسب ارتودنسی» یک نوع ماده چسبنده و بدون رنگ است که به منظور نصب و تثبیت براکت‌ها (باگ‌ها) و دیگر 
قطعات ار تودنسی در دندان‌ها استفاده می‌شود. این چسب‌ها عمدتاً از موادی مانند رزین‌های ترموپلاستیک یا متاکریلات تشکیل 
شده و معمولاً شفاف هستند تا دیده شدن قطعات ارتودنسی در دندان‌ها کاهش یابد. 

چسب دندان عملکردهای مهمی انجام می‌دهد: 

۱- تثبیت براکت‌ها اصلی‌ترین کاربرد چسب دندان این است که براکت‌ها را به سطح دندان‌ها چسبانده و در مکان خود نگه دارد. 
براکت‌ها اجزای اصلی درمان ارتودنسی هستند که به کمک کمربند و سیم‌های ارتودنسی برای اصلاح موقعیت دندان‌ها استفاده 
می‌شوند. 

۲- ایجاد اتصال محکمچسب دندان توانایی ایجاد اتصال محکمی بین براکت‌ها و سطح دندان‌ها را دارد تا بتواند به درستی فشارهای 
ارتودنسی را به دندان‌ها منتقل کند. 

استفاده از ارتودنسی ایجاد می‌شوند. قرار می‌گیرد. 

۴- حفاظت از دندان‌ها: چسب دندان مخ لا خیلی سخت نیست تا به دندان‌ها آسیب برساند» به علاوه این که بعد از پایان درمان 
ارتودنسی معمولا به راحتی از دندان‌ها تخلص داده می‌شود. 

ساخت چسب دندان یک فرآیند پیچیده است که به مواد شیمیایی و تجهیزات خاصی نیاز دارد. تولید چسب دندان عمدتاً توسط 


شرکت‌های تخصصی تولید محصولات ارتودنسی انجام می‌شود. در اینجا یک نگاه کلی به مراحل ساخت چسب دندان ارائه می‌شود: 


مواد اولیه: 


- پلیمرهای ترموپلاستیک مانند پلی متاکریلات یا رزین‌های دیگر استفاده می‌شوند. این مواد باید به صورت مایع و بدون رنگ 


مخلوط و فرآیند خنک کردن: 
. مواد اولیه به دقت اندازه گرفته 9 مخلوط می شوند. 


۲ سپس مخلوط به حرارت مشخصی گرم می‌شود تا به حالت مایع درآید. 


تولید و شکل‌دهی: 


۳. مخلوط مایع به شکل‌های مختلفی که به عنوان براکت‌های ارتودنسی خواهند بود» تزریق می‌شود. این شکل‌دهی یت لا تا 
استفاده از قالب‌های دقیق و دستگاه‌های خاصی انجام می‌شود. 


خنک کردن و اصطکاک: 


۵ برخی چسب‌ها دارای اصطکاک خاصی هستند تا بتوانند به دندان‌ها چسبانده شوند. این اصطکاک ممکن است به شکل خودکار 
پا با استفاده از یک نوع نور (شعه ۷لا) تنظیم شود. 


بسته‌بندی: 


استفاده از چسب دندان در فرآیند نصب و تثبیت براکت‌ها (باگ‌ها) و دیگر قطعات ارتودنسی در دندان‌ها انجام می‌شود. این کار 


عمدتاً توسط دندانپزشک ارتودنسی انجام می‌شود. در اینجا مراحل عملکرد چسب دندان و نصب براکت‌ها را توضیح می‌دهیم: 


۱. #آماده‌سازی دندان‌ها:# 


ی ابتداء دندان‌هایی که براکت‌ها باید روی آنها نصب شوند» تمیز می شوند و سطح آنها خشک می شود. این کار با استفاده از هوا 5 


کامپرسور هوا انجام می‌شود. 


۲ #آماده‌سازی براکت‌ها:۴*: 


- براکت‌ها از جعبه‌هایی که به آنها تعلق دارند خارج شده و بر روی دندان‌های مورد نظر قرار می‌گیرند. پس از قرارگیری» 
دندانپزشک ممکن است براکت‌ها را با چسب دندان پوشش دهد. 


۳. ##اعمال چسب دندان: 4 


- براکت را به دقت روی چسب دندان قرار داده و فشار دهید تا براکت به خوبی به دندان چسبیده و محکم شود. 


۴ ##پایان دادن به نصب:::: 


- پس از نصب هر براکت. دندانپزشک ممکن است از یک نور خاص (نور ۷ برای تثبیت نهایی چسب دندان استفاده کند. این 


نور باعث تصلیب چسب می‌شود و زمان نصب نهایی را کاهش می‌دهد. 


۵ ##تکرار این فرآیند:#:ٍ 


۶ ##قرار دادن سیم ارتودنسی:::: 


قدرتی که بر روی دندان‌ها اعمال می‌شود. تنظیم می‌شوند. 


در نهایت» چسب دندان‌های تولید شده برای استفاده در ارتودنسی به دندانپزشکان ارتودنسی توزیع می‌شوند و توسط آنها در انجام 
درمان‌های ارتودنسی به بیماران نصب می‌شوند. تولید چسب دندان یک فرآیند دقیق است و باید به استانداردهای بالایی اطلاعات 


سخن پایانی 


چسب دندان مصنوعی یکی از راه‌های موثر برای درمان مشکلات دندانی است. این چسب باعث می شود دندان‌های مصنوعی به 
شکل ثابت و محکم در دهان قرار بگیرند و به شما امکان می‌دهد تا با اطمینان بیشتری خندان و صحبت کنید. همچنین این 
چسب می‌تواند به شما کمک کند تا غذاهای سفت را به راحتی بخورید و از مشکلات خوردن ناشی از دندان‌های مفقوده جلوگیری 
کنید. با توجه به اينکه چسب دندان مصنوعی در بازار به راحتی قابل دسترسی است. بهتر است با مشاوره پزشک خود از این روش 
درمانی استفاده کنید. 


